r* 

Data File Name 
^.Folder 
j Sample Name 
' Sample ID 

Sample Position 
: .Injection Size 
■, Sample Type 

Method 
r'lBatch Name 
; IRunTime User 
'^'Acquisition Time 
^...Current Time 


Data Processing Results 

DATA_013 

230706 

178/07 995474 F2/400ul inj lul 


0.0000 

Sam 

M-AN-41 


micromass 
15:25:49 Date 
16:10:31 Date 


23/07/06 
23/07/06 


I 


Analysis of Reference Gas Data 


LI 


i Ref Delta 

13 

-34 

50 Ref Delta 18 

-19.30 

Time 

: 122.6 

' 182.6 

242.6 

2423.5 

2483.5 

2533.5 


8 
8 
B 
S 
8 
8 

Major 
.603E-8 
588E-8 
578E-8 
471E-8 
452E-8 
511E-8 

Ratio 2/1 
1.1780E-2 
1.1779E-2 
1.1779E-2 
1.1779E-2 
1.1778E-2 
1.1777E-2 

Ratio 3/1 
4.2535E-3 
4.2537E-3 
4.2536E-3 
4.2525E-3 
4.2521E-3 
4.2522E-3 

Std Dev 

Of 

Fit 


4.5694E-7 

1.4227E-7 


Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 


C02 


C\ Time Height Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dC13Bkd dOlSPk d018 


Ll- 


n 


866.0 2.17E-9 9.6593E-9 1.1822E-2 

1229.7 3.95E-9 3.1256E-8 1.1863E-2 

1254.3 3.39E-9 2.5932E-8 1.1849E-2 

1288.3 3.55E-9 2.9815E-8 1.1797E-2 


4 

1703E-3 

-30.07 

-63.69 

-38 

44 

18 

4 

1661E-3 

-26.43 

-60.89 

-39 

38 

18 

4 

1704E-3 

-27.71 

-60.19 

-38 

39 

18 

4 

1768E-3 

-32.28 

-59.25 

-36 

.88 

17 


IJ 

n 
u 


Li 


u 
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